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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ് .- 6873 / 2013. 


2013 നവംബർ 30 . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
1 - 2 - 2014 മുതൽ 31- 1 - 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് 
ആവശ്യമായി വരുന്ന താഴെ പറയുന്ന സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ 
ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
1. ബി ടൈപ്പ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ - ഏകദേശം 

700 എണ്ണം. 
2. എ . ടൈപ്പ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ - ഏകദേശം 80 
എണ്ണം. 

ന്റെട സ് ഓക്സൈഡ് തിയേറ്റർ ടൈപ്പ് 
സിലിണ്ടറുകൾ ഏകദേശം 25 എണ്ണം. 
4. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിയേറ്റർ ടൈപ്പ് 

സിലിണ്ടറികൾ - ഏകദേശം 20 എണ്ണം. 


2. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ലൈസൻസ്, സെയിൽസ് ടാക്സ് 
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അറ്റസ്റ്റ് 
ചെയ്ത പകർപ്പ് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക ? 1,72,900. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - X 400 + 12 . 5 % വാറ്റ് + 
1 % സെസ്സ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം 21- 1 - 2014 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതും 22 - 1-2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന തു മാ ണ് . ടെണ്ട റു കൾ അന്നേ ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
താമ സിച്ചു ലഭി ക്കു ന്ന ടെണ്ട റു കൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


3. ഓരോയിനം സിലി ണ്ട റിനും പ്രത്യേകം നിരക്ക് 
നികുതിയടക്കം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ് നൽകുന്നതല്ല. 


4. ആകെ തുകയുടെ 1 % വരുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ആശുപത്രി 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത് 
നിര തദ വ്യമായി ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . 


-- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ആഫീസിൽ അടച്ച് അപേക്ഷ 
നൽകിയാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം ഈ ആഫീസിൽ നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരിച്ചു നൽകു ന്ന ത ല്ല . ടെണ്ട റു കൾ അടക്കം ചെയ്ത്ത 
കവറിനുപുറത്ത് " സിലിണ്ടറുകൾ റീഫിൽ ചെയ്ത് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ " എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും 
സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ നൽകേ ണ്ടതു മാ ണ് . ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം 

100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ എഴുതി 
ഒപ്പിട്ടുവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 


5. ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുവാനും തിരസ്കരിക്കുവാനുമുള്ള 
പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


6. ടെണ്ടർ ഉറപ്പിച്ചുകഴി ഞ്ഞാൽ ആകെ തുകയുടെ 
5 % വരുന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
പേരിൽ എഫ്. ഡി. എടുത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് 
ആയി നൽകേണ്ടതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


7. ടെണ്ടറിനെ സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ 

പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 


1. ഫോൺ മുഖേന ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആശുപത്രിയിൽ 
ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, 
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിലിണ്ട റു കൾ 
വിത ര ണ ത്തിന് തടസ്സം നേരിടാത്ത രീതി യിൽ 
ആശു പത്രിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടു പോയി റീഫിൽ 
ചെയ്ത്കൃത്യമായി സ്റ്റോറിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


ഗവ. ജനറൽ ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


